(SCHEMATIC DIAGRAM) (SCHALTPLAN) (DIAGRAMME SCHEMATIQUE) 

Amplifier DCA 1001 



POWER SW 
4-2319-24380 



AC IOOV 
30/6GHX 


< 5 \$> 

FUSE 


SAT 110V,120V 
3.15AT 220V. 240V 


SI 

FUNCTION 

TUNER 

0201 

— 

2C3 

2SC536 E or F 

S2 : 

TAPE 

COPY 1 —2 

0401 

i 

402 

2SCII75 E or F 

S3 : 

LOUDNESS 

OFF 

Q403 

» 

404 

2SA659 E or F 

S4 : 

LOW FILTER 

OFF 

DIOI 

» 

102 

IN400I 

S5 

TONE 

OFF 

D20! 

- 

204 

SR3AM-4 

S6 

SP SELECTOR 

OFF 

D205 


208 

DS-442 

S7 : 

POWER 

OFF 

D40I 


412 

OS-442 




ICICI 

9 

102 

NJM4558 D-D , 




IC20I 

9 

202 

SS-IOOi 


lo.oivl [3 



-42.8V _, 

\ 3 ; L -^- ''-I 



IC20I , 202 


LOUDNESS SW 
4-2319-24 390 


LOW FILTER SW 
4-2319-24390 













